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SINOPSIS




“Von Kempelen y su descubrimiento", de Edgar Allan Poe, narra el descubrimiento ficticio de una forma de convertir el plomo en oro. El protagonista, un científico, engaña al público y desafía los conceptos de credibilidad y codicia, hasta que su secreto es trágicamente revelado.
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AVISO




Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.




Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.




 












Von Kempelen y su Descubrimiento




 




Después del minucioso y elaborado artículo de Arago,

por no hablar del resumen en el "Silliman's Journal", con la

detallada declaración que acaba de publicar el teniente Maury, no se supondrá,

por supuesto, que al ofrecer unas pocas observaciones apresuradas en referencia

al descubrimiento de Von Kempelen, tenga la intención de examinar el tema desde

un punto de vista científico. Mi objetivo es simplemente, en primer lugar,

decir algunas palabras sobre el propio Von Kempelen (con quien, hace algunos

años, tuve el honor de tener una ligera amistad personal), ya que todo lo que

le concierne debe necesariamente, en este momento, ser de interés; y, en

segundo lugar, mirar de una manera general, y especulativa, los resultados del

descubrimiento.




Sin embargo, tal vez sea mejor comenzar las breves

observaciones que tengo que ofrecer, negando, muy decididamente, lo que parece

ser una impresión general (recogida, como es habitual en un caso de este tipo,

de los periódicos), a saber: que este descubrimiento, por asombroso que sea, no

se esperaba.




Por referencia al "Diario de Sir Humphrey

Davy" (Cottle y Munroe, Londres, pp. 150), se verá en las pp. 53 y 82, que

este ilustre químico no sólo había concebido la idea ahora en cuestión, sino

que en realidad había hecho progresos nada despreciables, experimentalmente, en

el mismo análisis idéntico ahora tan triunfalmente llevado a término por Von

Kempelen, quien aunque no hace la más mínima alusión a ella, es, sin duda (lo

digo sin vacilar, y puedo probarlo, si es necesario), deudor del "Diario"

por lo menos para la primera pista de su propia empresa.
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